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Intitulé Meng- en bottelinrichtingenbesluit 
Citeertitel: Meng- en bottelinrichtingenbesluit 
Vindplaats AB 1996 GT no. 1 
Wijzigingen: Geen 
Artikel 1 
Dit landsbesluit verstaat onder: 
sterke drank gedistilleerd volgens de Landsverordening accijns op 
gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27); 
inrichting elke lokaliteit waarin sterke drank wordt gemengd 





en/of gebotteld. 


Artikel 2 


De inrichtingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
De inrichting moet een minimum oppervlakte hebben van 50m? en 
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12. Bij de toiletgelegenheid moet een behoorlijke gel 
staan om de handen te wassen, voorzien van stromend wat 
handdoek of andere middelen om de handen te drogen; 
moet voorzien zijn van afvoer met stankbocht naar beerpu 
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deugdelijke watervoorziening aanwezig zijn. 

14. De spoelbakken moeten of betegeld of vervaardigd zijn van ce- 
ramiek, aluminium of een ander roestvrij metaal. 

15. Er moet op zijn minst een goedwerkend (elektrisch) filter 
voor het filtreren van de sterke dranken aanwezig zijn, voorzien van 
ten minste 10 filterplaten. 

16. Tot het reinigen van flessen moet aanwezig zijn ten minste 
één automatische goedwerkende borstel, die door middel van elektrici- 
teit aangedreven wordt. 

17. Op zijn minst moet één goedwerkende lichtbak, voor de contro- 
le op aanwezigheid van vuil en/of stof of andere voorwerpen in fles- 
sen, aanwezig zijn. 
18. De sterke dranken mogen niet in de inrichting waar gebotteld 
of gemengd wordt, worden opgeslagen. 









































Artikel 3 


1. Bij het mengen mag slechts gebruik gemaakt worden van zinde- 
lijk vaatwerk en andere gebruiksvoorwerpen, vervaardigd van roestvrij 
materiaal, alsmede van deugdelijke en onschadelijk voor de gezondheid 
zijnde ingrediënten. 

2. Toe te voegen water dient uitsluitend gedistilleerd water te 
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3. Bij het bottelen van de sterke dranken mag slechts gebruik ge- 
maakt worden van goed gereinigde en op reinheid gecontroleerde fles- 
sen, kannen of kruiken en van goed gefiltreerde dranken. 


Artikel 4 


1. Het personeel van de inrichtingen moet de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt. 

2. Het moet behoorlijk en zindelijk gekleed zijn. 

3. Personen die lijdende zijn aan een besmettelijke ziekte of aan 
enige huidaandoening, mogen in de inrichting niet werkzaam zijn. Bij 
het indienstnemen moet te dien eind en gezondheidsverklaring worden 
vertoond, niet ouder dan 14 dagen, en afgegeven door een geneeskundige 
die is toegelaten tot het uitoefenen van de geneeskundige praktijk. 

4. De in een inrichting werkzame personen dienen zich te onder- 
werpen aan een door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid 
nodig geoordeelde periodieke medische controle. 

5D. Onverminderd het in het vierde lid bepaalde, kan medische con- 
trole bovendien plaats vinden, telkens wanneer zulks door de minister 
van Publieke Werken en Volksgezondheid nodig wordt geacht. 


















































Artikel 5 


Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Meng- en bottelinrich- 
tingenbesluit. 


